Regn . No. KERBIL /2012 / 45073 
dated 5 - 9 - 2012 with RNI 

Reg . No. 02 ). MMO 
KL / TV ( N )/634 /2012 - 14 


Government of Kerala 
കേരള സർക്കാർ 

2013 


सत्यमेव जयते 


GOVERNN 


GA02 


og mo 
NMENT OF 


Oooo 


F KERALA 


KERALA GAZETTE 

കേരള ഗസററ് 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 


THIRUVANANTHAPURAM , TUESDAY 


No . 


Vol. II 1 . 
Veljo21 


17th December 2013 
2013 WInomỐ 17 
26th Agrahayana 1935 
1935 COLDROOOM . 26 


തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


TENDER NOTICE 


No. C8 -17579 /2013/MCT. 


16th November 2013. 


Sealed competitive tenders in the prescribed performa 
are invited for the purchase of the following items 
required for the Professor and Head Anaesthesiology 
Department, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be subscribed Tender 
Number and addressed to The Principal, Government 
Medical College, Thiruvananthapuram -695 011. Details can 
be had from this office on working hours till 3.30 p . m . 


IEDULE 


Cost of tender forms ( Inclusive of VAT) : 

Original 1,260 for Sl. No . 1, 420 for Sl. Nos. 2, 3 
and 630 for Sl. No. 4 . 

Duplicate 630 for Sl. No. 1, 210 for Sl. Nos. 2, 
3 and 315 for Sl. No . 4 . 

Last date and time of sale of tender form 
16 - 12 -2013, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
17-12-2013, 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender — 17 - 12 - 2013, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 50 
is sent by way of Money Order in favour of the Principal, 
Government Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 7 - 12 -2013 . No other form of remittance will 
be accepted . 


Tender No. and 
Details of Items 


Quantity 


No . 


1 


3 Nos. 


220 / 2013 — Intermittent Pneumatic 

Compression Device 
221/ 2013 — CPR -Manikin 


2 


1 No . 


3. 


222 / 2013 — Fibre Optic Laryngoscope 


20 Nos. 


4 


223 /2013 — Peripheral Nerve Stimulator 


3 Nos. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
അന്ത്യേഷ്യ വകുപ്പിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുമ്പ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


എണ്ണം 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ സാധനങ്ങളുടെ പേരും 


1 220 /2013 - ഇന്റർമിറ്റന്റ് ന്യൂമാറ്റിക് 

- കംപ്രഷൻ ഡിവൈസ് 


2 


221/ 2013 - സി . പി . ആർ. മണിക്കിൻ 


3 222 /2013 - ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് 

ലാരിങ്ങോസ്കോപ്പ് 
- 4 223 / 2013 - പെരിഫെറൽ നെർവ് സ്റ്റിമുലേറ്റർ 3 


► Gradient compression in decreasing range of 

pressure from ankle to Thigh . 
> Compression cycle frequency is to be dependant 

on Individual venous return 
Venous Return of individual patients should be 
sensed by compression system itself using the 
technique of air plethismography . 
Provides Animated Alarm Resolution where 
animated icons communicate the cause of alarm 
and remedies for alarms 
Provide improved durability with rating of IPX3 
which certifies stable power supply, limited liquid 

ingress and fully protected battery etc. 
► Controller should provide reduced noise by 

having vibration dampeners and soft overmolding . 
> Controller should have Graphic user interface of 

3.2 inch colour LCD screen which provides larger 

icons for greater visibility . 
> Controller material should be compatible most of 

hospital grade cleaning agents . 
► Controller should have USB port make software 

updates to be easy . 
> Controller should have adjustable bedhook which 

attaches easily and securely to most footboards. 
> Choice of three styles like Knee Length , Thigh 

Length & Foot cuff. 
→ Battery backup with Heavy duty battery which 

supplies power for 8 hours for uninterrupted 
compression . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : - 

അസ്സൽ - കമ നമ്പർ 1 - ന് ? 1,260, കമ നമ്പർ 2 - നും 
3- നും 1 420, ക്രമനമ്പർ 4- ന് ? 630. 

ശരിപ്പകർപ്പ് പ്രകമനമ്പർ 1- ന് ? 630, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 
3 - നും 1 210, ക്രമനമ്പർ 4- ന് 3 315 . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 12 - 2013, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 12 - 2013, 2.30 മണി. 


> 


Should have trouble shooting index in the device 
itself. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
17 - 12 - 2013 , 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക (1 50 ) അധിക മായി അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 

യോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത 
ങ്ങളാ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടു ള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്ത മല്ലാ 

ത്ത തു മാ യ മ ണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അ പേ ക്ഷ കൾ ഈ ആഫീ സിൽ 7 - 12 - 2 013 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

Specifications for Intermittent Pneumatic 

Compression system for DVT Prophylaxis 
The compression system should have : 
► Provides Sequential, Gradient and circumferential 

compression around the ankle , calf and then the 
thigh . 


→ Sleeves should be comfortable and provide Dry, 

Cool, Soft (DCS) technology to address patient 

discomfort. 
→ System should accommodate single leg operation 

or both if needed . 
► Leg sleeves should have thin fibres of cool 

venting fabric to reduce itchniess. 
Leg sleeves should have bladder geometry 
evenly distributes pressure across three bladders 

with minimal pressure points. 
> Leg sleeves should have Pillowcase design 

delivering an optimal level of flexibility and 
stretch allowing sleeve layers to glide freely 

among each other. 
> FDA/ISO / CE Mark Certified Quality Product. 


Specification of Peripheral Nerve Stimulator 


Should be hand held type, light weight 


2 . 


Low battery indicator 


Specifications of Defibrillation 

CPR Training Manikin 
1. Should provide the facility for defibrillation and 

CPR training 
2 . It should functions with manual , semiautomatic, 

and automatic defibrillators. Complete CPR 

capabilities. 
3. It should stimulate cardio version with manual 

semiautomatic and automatic defibrillation . The 
stimulator should recreate 17 adult heart rhythms 

and pediatric rhythms. 
4 . It should come complete with load box arrhythmia 

simulator box , CPR Adam manikin with 
defibrillation skin , 10 disposable lung /airway 
systems, 10 mouth /nosepieces and a soft carry 
case . 


5. Manikin should provide adaptors for manual 

defibrillation sites, Physio adapters , Laerdal 
adapters and Marquette adapters. 


Specifications for Fiber optic Laryngoscope 
Handle 


Should have LED for bright, white light with 10000 
hours of life . 


Plug in charging Handle type C for charging Li lon 
Battery 


3. LCD /LED display 

Should be programmable 
5. For Nerve Stimulation : Current output: 

10 to 150 - 160mA Steps of 5 mamp 
6. Stimulation pattern : TW , TOF, TET, PTC DBS 
7. Should have electrode cable with lead 
8. Audio - visual indication for pulse delivery and error 

tone 
9. Audible indicator for one second before delivering 

actual pulse. 
10 . Automatic power shutdown . 
11. Tactile keypad for easy operation , simple setting 

and extended reliability . 
12 . Low battery warning indicator 
13. User friendly. 

Stimulation modes: Demand Mode. 
(a ) Single twitch ( TE ) 

Train of four ( TOF) 
Tetanus ( 50 hz ) ( TET) 
Double burst stimulation ( 3.3) (DBS) 

Post tetanic count (PTC ) Twitch : 
(b ) Tetanus - 50 pulses /per second ( 50 - 200Hz) 

upto 45sec 
(c) Double Burst- Two 50 Hz Trains of 60ms 

duration and 750ms apart ( on demand) 
(d ) Post Tetanic Count Stimulation -One 50Hz 

Trains of 5 seconds duration and 3 seconds 

relax , then Twitch (1 pulse per second ) 
(e) Train - of - Four — 4 pulses for 2 seconds 

(on demand ) 2 Hz 
15. Stimulus Pulse -Approximately 0 . 3 milliseconds , 

square wave monophasic . 
16 . Power- Battery operated /rechargeable 
17. Case -Durable high grade 
18. Weight- light weight 
19. Polarity of leads to be indicated 
20. CE /FDA/ BIS / competent authority approved 
21. Accessories -instruction manual with technical 

details of the equipment. 


C - type Lithium lon rechargeable battery with more 
than 1000 charge cycles. 
Lamp integrated into the handle with metal 
contacts . 


Sturdy handles, comfortable handlings made up of 
Chromium plated metal 
Simple change of batteries at the base of the 
handle should satisfy ISO 7376 standards . 


Closed battery cover to prevent penetration of 
liquids. 
Simple conversion to charging handle. 


- 


Blades 


- 


Integrated Autoclavable Fibre Optic Blades 


- 


Integrated F . 0 . light conductor, easy to clean 


Stainless steel blades with refined surface. 

Excellent visibility of vocal cords and epiglottis 
- Long service life , autoclavable 
- Macintosh Blades size 3 & size 4 . 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 


17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at that time. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 

concerned . 
3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 


Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
For Principal. 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Govt. Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected. 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 


12 . For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 
to the requirements in the tender notification . 


TENDER NOTICE 


No. C8/18737/ 2013 / GMCT. 

20th November 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed performa are invited for the purchase of Print Journals required for the 
Officer in -charge , Central Library, Government Medical College, Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
Tender Number and addressed to the Principal, Government Medical College , Thiruvananthapuram, Pin - 695 011 . Details 
can be had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. 224/ 2013. 
Cost of tender form (Inclusive of VAT): 

Original 1,050 . 

Duplicate 525 . 
Last date and time of sale of tender form — 26 -12 -2013, 3 p. m . 
Last date and time of receipt of tender form — 27- 12- 2013, 2.30 p. m . 
Opening date and time of tender - 27 -12- 2013 , 3 p . m. 

Tender forms will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) is 
sent by way of Money Order in favour of the Principal, Government Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala State, 
Pin -695 011. Money Order should reach this office on or before 17 - 12 - 2013. No other form of remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ പ്രിന്റ് ജേർണൽ സ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർ ഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 224/ 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 26 - 12 - 2013, 3 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 27 - 12 -2013 , 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 - 12 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക (t 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 17- 12 -2013 - നു മുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

Journals to be purchased for the year 2013- 14 


Sl. 
- No. 


Title 


Publisher 


Periodicity 


Department 


(1) 


(2 ) 


(3) 


- ( 4) 


- ( 5) 


Anesthesiology 


Monthly 


Anesthesia 


2 


Anatomical Records 


Monthly 


Anatomy 


Lippincott 
Wister Institute of 
Anatomy & Biology 
Springer 


- 3 


Biochemistry 


Indian JI of clinical 
Biochemistry 


(1) 


( 2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5) 


Elsevier 


Monthly 


Annals of Thoracic 
Surgery 
Archives of Dermatology 


Cardio thoracic 
surgery 


American Medical 
Association 


Monthly 


Dermatology 


Cambridge University 
Press 


Monthly 


ENT 


Lippincott William 


Annual 


Forensic Medicine 


Journal of Laryngology 
and Otology 
American journal of 
Forensic Medicine and 
Pathology 
American Journal of 
Gastroentrology 
Annals of surgery 


Nature 


Monthly 


Gastro (medical) 


Lippincott 


Gastro (surgical) 
Medicine 


BMJ 


Monthly 
Weekly 
Weekly 


BMJ 


NEJM 


Massachusetts medical 
society 


Annals of Internal 
Medicine 


Fortnightly 


Medicine 


American college of 
physicians 
SGM ( Society for general 
Microbiology ) 


Journal of Medical 
Microbiology 


Monthly 


Microbiology 


Seminars in dialysis 


Wiley online 


Seminars in Neurology 


Theime 


Five times 


Nephrology 
Neurology 
Orthopaedics 


Journal of Pediatric 
Orthopaedics 


Lippincott 


Current openion in Ob & G 


Wiley /Black well 


Monthly 


Ob & G 


JNNP 


BMJ 


Monthly 


Pediatrics 
Neurology 


Wiley/Black well 


Histo pathology 
Indian journal of 
Pharmacology 


Monthly 
Quarterly 


Pathology 
Pharmacology 


Medknow 


Indian I of PMR 


IJMR 


Half Yearly 


PMR 


Monthly 


Physiology 


American physiological 
society 
Informa health care 


Bi-monthly 


Radiodiagnosis 


American Journal of 
Applied Physiology 
Acta Radiologica 
British journal of surgery 
Indian journal of 
Haematology & Blood 


Panther 


Monthly 
Quarterly 


Surgery 
Blood bank 


Springer 


Indian journal of Nuclear 
Medicine 


Society of Nuclear 
medicine India 


Quarterly 


Nuclear medicine 


Gold JI of Urology 


Urology 


Society of International 
de urology 
Lippincott 


Neuro surgery 


Neuro surgery 


Clinical neuro surgery 


Neuro surgery 


American Journal of 
Nutrition 


Nutrition 


American Society for 
Nutrition 


Monthly 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm — One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, otherwise, tender will be rejected without any notice and free delivery 

at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . Manuscripts should 

be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in * 100 Kerala non - judicial - Stamp Paper 

together with required sum of Earnest Money Deposits. 
Earnest Money Deposit (One percentage ) of the total cost of the articles quoted for , can be remitted by way of 

crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Government Medical College, Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any circumstances. 
12. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers and witness wherever necessary . 
13 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers . 
14 . Specifications of the items are given in the list. 
15 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification confirm to the requirements 

in the tender notification 
16 . Tender will be opened in the presence of the each of the tenderers or his authorized representatives who may 

present at that time. 
17. More details can be had from this office on working hours. 


Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
For Principal. 


TENDER NOTICE 


No. C8 - 19876 /2013/GMCT. 20th November 2013. 

Sealed competitive tenders in the prescribed performa 
are invited for the purchase of Operation Theatre Table 
required for the Professor & Head , Urology Department, 
Government Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed tender number 
and addressed to the Principal, Government Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p .m . 

Tender No. — 225/ 2013 . 
Cost of tender form (Inclusive of VAT) : 

Original 1,470. 
Duplicate * 735 . 


Last date and time of receipt of tender form 
27- 12-2013, 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 27 -12 -2013, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 17 - 12 - 2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോട നു 
ബന്ധിച്ച് യൂറോളജി ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ 
ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടേബിൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
CAIG3a , 0100000101100 -695 011 290 en 100 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time for sale of tender form 
26 - 12 - 2013 , 3 p . m . 


• Back plate should be raised and lowered electro 

hydraualicaly which should be atleast 80deg/ 40deg 
respectively and should be able to operate with 
remote. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 225/ 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ Y 1,470. 

ശരിപകർപ്പ് ? 735. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 26 - 12 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 12 - 2013, 2 . 30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
27 - 12 - 2013 , 3 മണി. 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആ യോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അ പക്ഷകൾ ഇ ഓ ഫീസിൽ 17 - 12 - 2013 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ( പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Specification 
Product should be an Electro Hydraulic Operation 
Table . 
Product should be of International quality and FDA 

approved certified . 
• Power input to be 220 - 240V AC , 50Hz fitted with 

Indian plug. 
• The table should be a five section with full length 

X -ray translucent top . 
The table length (With Extendable head Plate ) 

should be atleast 1900 mm . 
- Table top Width ( w / o Side Rails ) should be 

500 mm or more . 


Trendelenburg and its reverse should be possible 
and it should be 25 deg and 25 deg or .more. 
Lateral tilt 21 deg on both left and right should be 
possible . 
Table up and down movement by sealed Electro 
hydraulic system . 
The table should control the following electromotive 
hydraulic motions by means of corded hand 
controller and manually . 

1. Table top Up / down 
2. Back Up/down 
3. Lateral Tilt 
4 . Trendelenburg /Reverse Trendelenburg 
5. Zero postioning by a single press of button . 
6 . Longitudinal sliding- both head side and 

leg side. 
• The table should have inbuilt kidney bridge 

elevator of 110 mm or more manually . 
The table should have narrow base to provide 
adequate footroom for the operating team . 
The table should be mounted on heavy duty 
casters which offer weight bearing capacity and 

mobility. 
• The table should have battery backup for all 

operations. 
• The table should be operable with hydraulic foot 

pump in case of failure of electric /electronic 

components . 
• The table should have provision for manual override 

in case of power failures. 
• Listed standard accessories should be give 

0 Aneasthesia screen frame with side rail 

clamp - 1 No. 
0 Body Strap - 1 No. 
0 U shaped armrest for the support of non 

dependent arm in lateral position — 1 No. 
0 Leg Crutches with side rail clamp- - 1 pair. 
0 Lateral Support with side rail locks — 1 pair. 

0 Urology drain tray set - 1 No. 
• User/ Technical/Maintenance manuals to be supplied 

in English . 
The table should have a warranty of 3 years and 5 
years AMC after warranty. 


The table minimum height Range should be 720mm 
or less and maximum 1000 mm at least and should 
have a weight bearing capacity of at least 150 Kgs 
or more . 


• Arm Boards should have integral quick disconnect 

side rail clamp. 
Table top must have longitudinal sliding feature of 
total at least 300 mm . Sliding should be possible 
cranially (150 mm or better) and caudally (100 mm or 
better). 
Head rest should be raised/lowered 60 deg/ 90 deg 
and should be extendable. 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposit ( one Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Government Medical 

College , Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witnesses wherever 
necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notice. 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 

may be present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working time. 


Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 
No. C8 -25810/2013/GMCT. 

20th November 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed proforma are invited for the purchase of Library Books required for 
the Professor & Head , Pharmaceutical Sciences, Government Medical College, Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed tender number and addressed to the Principal, Govt.Medical College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. 
Details can be had from this office on working hours till 3 .30 p. m . 


Tender No. — 226 /2013. 


Cost of tender form (Inclusive of VAT) : 

Original 1,260 . 
Duplicate 630. 


Last date and time for sale of tender form 26 - 12 -2013, 3 p . m . 
Last date and time of receipt of tender form — 27 -12-2013, 2.30 p. m . 
Opening date and time of tender — 27 - 12 -2013, 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the Principal, Government Medical College, Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office on or before 17 - 12 -2013. No other forms of remittance 
will be accepted. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ലൈബറി ബുക്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 226 / 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ? 1,260. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 630. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 26 - 12- 2013, 3 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 27 -12 - 2013, 2.30 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 -12 - 2013, 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക (t 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 17 -12- 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 
ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

LIST OF BOOKS FOR UG & PG COURSES 


Author 


Publisher 


No. of Copies 


Sl. No . 
- (1) 


Title and Author 

(2) 


(3 ) 


| 1 


Experimental Phyto Pharmacognosy 


| S . S . Khadabadi, 

S . L Deore , B . A . Baniskar 


Nirali Prakashan , 
Pune 


2 


Herbal Drug Technology 


S . S . Agarwal and 
M . Paridhavi 


Universities Press, 
Hyderabad 


3 


Practical Pharmacognosy 


Khandilwal, K . R . 


Nirali Prakashan , 
Pune 
Nirali Prakashan , 
Pune 


4 


Plant Biosynthesis 


S . S . Khadabadi, 
S .L Deore, B . A . Baniskar 
Ashutoshkaur 


5 


Essential of Pharmacognosy 


Ahuja Publishing House , 
New Delhi 


A . N . Kalia 


CBS Publishers and 
Distributors, New Delhi 


Text Book of Industrial 
Pharmacognosy 
Pharmacognosy - An Indian Perspective 
Quality Control of Herbal Drugs 


K . Mangathayaru 
Pulok . K . Mukherjee 


8 


Pearson , Chennai 
Galaxy Printers, 
New Delhi 
CBS Publishers and 
Distributors , New Delhi 


Bogers 


Medicinal Aromatic Plants , Commercial, 
Legal, Pharmacological and Social 
Aspects 
Trease and Evans Pharmacognosy 


10 


Evans 


CBS Publishers and 
Distributors, New Delhi 
CBS Publishers and 
Distributors, New Delhi 


11 


Text Book of Pharmacognosy 


Mohammed Ali 


12 


Melanine Johns Cupp 


Toxicology and Clinical Pharmacology 
of Herbal Products 


Humane Press, 
New Jersey 


(2 ) 


(3 ) 


13 


Constituents of Medicinal Plants 


Andrew Pengelly 


Allen and Unwin , 
Australia 


Mcgraw -Hill Medical 


Joseph Dipiro , 
Robert L . Talbert 
Eric Toby Herfindal 


Pharmacotherapy : A Pathophysiologic 
Approach , 8th Edition 
Textbook of Therapeutics : Drug 
and Disease Management 
Clinical Pharmacy and Therapeutics, 
5th Edition 


Lippincott Williams & 
Wilkins 


Churchill Livingstone 


Roger Walker, 
Cate Whittles 


G . Parthasarathi 


University Press 


Mack Pub . Co. 


A Textbook of Clinical Pharmacy 
Practice : Essential Concepts and Skills 
Remington s Pharmaceutical Sciences , 
17th Edition 
Avery s Drug Treatment, 2 Volume, 
4th Edition 


Joseph , P. 
Remington 
Trevor M . Speight, 
Nicholas H .G . Holford 


Wiley - Blackwell 


Harsh Mohan : 


Textbook of Pathology 
Robbins and Cotran Pathologic 
Basis of Disease, 8th Edition 


Jaypee Brothers 
Elsevier 


Nelson Fausto , 
Abul K . Abbas , 
Jon C . Aster 


Applied Biopharmaceutics & 
Pharmacokinetics, 6th Edition 


Mcgraw -Hill 
Medical 


23 


Harrison s Principles of Internal 
Medicine , 18th Edition 


Leon Shargel, 
Susanna WU -Pong , 
Andrew B . C . 
Dan L . Longo , 
Anthony S. Fauci, 
Dennis L . Kasper 
Terry L . 
Schwinghammer, 
Julia M . 


Mcgraw - Hill 
Medical 


Pharmacotherapy Casebook : A 
Patient-focused Approach 


Mcgraw - Hill 
Medical 


Pharmacotherapy Bedside Guide 


Christopher P 
Martin , Robert L Talbert 


MCGRAW -Hill 
Professional 


Curtis D . Klaassen , 
John B . Watkins 


MCGRAW - Hill 
Professional 


MCGRAW -Hill 
Medical 


Brenda Waning , 
Michael Montagne 
Stephen J. Mcphee , 
Gary D . Hammer 


MCGRAW -Hill 
Medical 


Casarett & Doull s Essentials of 
Toxicology , 2nd Edition 
Pharmacoepidemiology : 
Principles and Practice 
Pathophysiology of Disease: An 
Introduction to Clinical Medicine, 
6th Edition 
Pharmaceutical Care Practice: 
The Patient- Centered Approach to 
Medication Management Services, 
3rd Edition 
A Textbook of Pharmacy Practice 


Robert J. Cipolle, 
Linda M . Strand , 
Peter C . Morley 


MCGRAW -Hill 
Medical 


30 


Career Publication 


Clinical Pharmacy 


Dr. B . D . Miglani, 
K . G . Ravikumar 
Tipnis HP Amrita 
Dr. Ramesh K . 
Goyal, Dr. R . K . Parikh 


31 
32 


Career Publication 


B . S Shah Prakashan 


Merchant and Goyal s a Textbook 
of Hospital Pharmacy 


(1 ) 


(3 ) 


33 


Oup Oxford 


Oxford Handbook of Practical 
Drug Therapy 
Pharmacist’s Drug Handbook 
The Washington Manual of 
Medical Therapeutic 
Essentials of Clinical Research 


Duncan Richards, 
Jeffrey Aronson 
Aspen 
Hemant Godara 


Springhouse Pub Co . 
Lippincott Williams & 
Wilkins 


Nirali Prakashan 


Ravindra B . Ghooi, 
Sachin Citkar 
Gareth Thomas 


Wiley 


Medicinal Chemistry : 
An Introduction 
Medicinal Chemistry 


Ane Books Pvt. 


Ahluwalia , V. K ., 
Chopra , M . 
Silverman 


Academic Press 


Graham L . Patrick 


Oxford 


Jerry March 


Wiley 


Narosa 


Organic Chemistry of Drug Design 
An Introduction to Medicinal 
Chemistry 
Advanced Organic Chemistry : 
Reactions, Mechanisms and 
Structure 
Organic Reaction Mechanisms 
Reactions and Reagents 
Vogel s Textbook of Practical 
Organic Chemistry 
Comprehensive Practical Organic 
Chemistry : Preparations and 
Quantitative Analysis 
Heterocyclic Chemistry 
Introduction to Natural 
Products Chemistry 
Human Molecular Genetics - Tom 


V. K . Ahluwalia 
0 . P. Agarwal 
Vogel 


Krishna 


Pearson 


Universities Press 


R . Aggarwal, 
V . K . Ahluwalia 


RSC Publishing 


CRC Press 


Malcolm Sainsbury 
Rensheng XU , 
Yang Ye, Weimin Zhao 
Strachan, Andrew Read 


Garland Science 
4th Edition 


Molecular Cloning-Michael, R . 


Green , Sambrook Russel 


Cold Spring Harbor 
Laboratory 4th Edition 
Lippincott Williams & 
Wilkins, 3rd Edition 


Principles of Pharmacology : The 
Pathophysiologic Basis of Drug 


Therapy 


David E ., Golan, 
Armen , H . E . J. Armstrong, 
( Original us Edition ) 
Sandy, B ., Primose, 
Richard Twyman 
Robert Turner 


51 


Principles of Gene Manipulation 


Blackwell Publishers, 
7th Edition 


BSP Books 


Ghosh , M . N . 


Screening Methods in 
Pharmacology : 2 Volumes 
Fundamentals of Experimental 
Pharmacology 
Drug Discovery and Evaluation 
Basic and Clinical Pharmacology 


Hilton & Company 
5th Edition 


Vogel, H .G 


Springer 


Bertram Katzung, 
Susan Masters 


MC. Graw Hill 
12th Edition 


6 


Rarebooks Club 


Experimental Pharmacology 
Therapeutics 


Dennis Emerson , 
Jackson 


(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


57 


Janeway s Immunology 


Kenneth Murphy 


Garland Science , 
8th Edition 
Wiley - Blackwell 
12th Edition 


58 


Roitt s Essential Immunology 


Peter J. Delvis , 
Seamus J. Martin , 
Ivan M . Roitt 


59 


Applied Therapeutics: Clinical Use 
of Drugs 


Lippincott Williams & 
Wilkins, 10th Edition 


Brian K . Alldredge , 
Michael Ernst, 
Joseph Guglielmo 
K . D . Tripathi 


Jain 


Essentials of Medical Pharmacology, 
7th Edition 
ISBN 9350259375 


61 


Pharmacology & Pharmacotherapeutics 


R . S . Sathoshker, 
S . D . Bhandarker 
Sharma & Sharma 


23rd ed , Popular 
Prakashan 


Principles of Pharmacology , 
2nd Edition 


Paras Medical 
Publishers 


USP 35 -NF 30 
Indian Pharmacopoeia , 7th Edition 
National Formulary of India , 2011 
British Pharmacopoeia , 2014 
The Merk Index , 15th Edition 
A Hand Book of Bioanalysis and 
Drug Metabolism 
Harry s Cosmeticology 


Gary Evans 


CRC Press 
London 


69 


Wilkinson ,Moore 
Georgegodwin 
7th Edition 


Atlantic 
Publishers 


70 


Analysis of Drugs in Biological 
Fluids 


Joseph 
Chamberlain , 2 nd 
Edition 


CRC Press 
London 


Who 
Publications 


Research Guide line for Evaluating 
Safety and Efficacy 
of Herbal Medicines 
Qa Manual 


D . H Shah , Galaxy 
Printers, New Delhi 


Business 
Horizons 


Wiley 
Blackwell 
Wiley India 
Pvt. Ltd . 


Gary Walsh 


S . C . Ggupta 


Sulthan Chand & 
Sons-New Delhi 


Analytical Methods For TDM and 
Toxicology 
PhamaceuticalBio -technology 
Concepts and Applications 
Fundamentals of Mathematical 
Statistics By 
ICH Quality guidelines:Pharmaceutical 
Biologics & Medical 
Device Guidance Documents 
Concise Reference 
Quality (Quality and Regulatory ) 
Compliance 
Chromatographic Analysis of 
Pharmaceuticals 


Atlantic 
Publishers 


Kate MC Cormick 


Butter Worth Heinemann 
Publications 


John A 
Admovics 2nd Edition 


CRC Press 
London 


(1) 


( 3) 


(4 ) 


79 


Analysis of Cosmetic Products by 
Amparo 


Salvador and 
Alberto Chisvert 


Elsevier 
Publications 


80 


Wiley-Blackwell 


Modern Practices of Gas 
Chromatography 


Robert L Grob 
and Eugene 
F Barry 


Gavy Walsh 


Elsevier 


ICH Guidelines 
Indian Standard Institution ( BIS ) 
Pharmaceutical Biotechnology - 
Concepts And Applications 
Drug Delivery Nanoparticles 
Formulation and 
Characterization 
Colloidal Carriers for controlled 
Drug delivery and targeting 
Liposomes in Drug delivery 


Elsevier 


Yashwantpathak 
Deepak Thassu 


85 


Ranier. H .Muller 


CRC Press 


86 


CRC Press 


Alexander. T. 

Florence,Gregory 
Gregoriadis , 
Harish . M . Patel 


Harry. G . Brittain 


CRC Press 


CBS Publisher 


S.P .Vyas, V.K . Dixit 
David . B . Troy 


Physical Characterization of 
PharmaceuticalSolids 
Pharmaceutical Biotechnology 
Remington : The Science and 
Practice of Pharmacy 
Design and Analysis of Bioavailability 
and Bioequivalence Studies 
Regulation of Gene Expression 
Molecular Mechanisms 


Lippincot 
Williams and Wilkins 


CRC Press 


Shein - Chung 
Chow , Jen - per LIU 


Humana Press 


Ganj. H . 
Perdewphd , 
John P . Vandenphd 


Patrick J. Suiko 


Martins Physical Pharmacy and 
Pharmaceuitical Sciences 


Lippincot Williams and 
Wilkins 


93 


Biorelated Polymers 


Career Publisher 


Emochiellini, 
Helena Gil, 
Gerhert Braunegg , 
PaulGatenholm 


Carsten Ehrhardt 


Springer Publications 
Career Publications 


Susanna , Wu-Pang, 
Yon Rojanasaky 
Panos Macheras 


Career Publications 


Drug Absorption Studies 
Biopharmaceutical Drug Design 
and Development 
Modelling in Biopharmaceutics, 
Pharmacokinetics and 
Pharmacodynamics 
Ready Retreve: Pharmaceutical 
Formulations 
Pharmaceutical Biotechnology 


Ajaznathani 


Career Publications 


98 


New Age Publications 


K . Sambamurthy, 
Ashutoshkar 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm — One year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes otherwise tender will be rejected without any notice and free delivery 

at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (whereever necessery ) neatly typed . Manuscripts 

should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in * 100 Kerala - non Judicial - Stamp Paper 

together with required sum of Earnest Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one Percentage ) of the total cost of the articles quoted for, can be remitted by way of 

crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Govt . Medical College, Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any circumstances. 
12. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers and witness whereever necessary. 
13 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenders . 
14. Specifications of the items are given in the list. 
15. Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification confirms to the requirements 

in the tender notice. 
16 . Tender will be opened in the presence of such of the tenderers or his authorized representative who may be 

present at the time. 
17 . More details can be had from this office on working time. 


Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
For Principal. 


RE - TENDER NOTICE 


No. C8/23292/2013/MCT. 23rd November 2013. 

Sealed competitive tenders in the prescribed 
Proforma are invited for the purchase of the Portable 
ABG Machine ( hand held blood analyzer ) - 1 No. 
required for the Professor & Head , Anaesthesiology 
Department, Government Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tender should be subscribed 
Tender Number and addressed to the Principal, 
Government Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3 .30 p .m . 


shoulCollege thesion 


Last date and time for sale of tender form 
16 -12 -2013, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender — 17- 12 -2013, 
2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender 
17 -12-2013 , 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 7 -12 -2013. No 
other forms of remittance will be accepted . 


Re- Tender No. - 195 /2013 . 


Cost of tender form ( inclusive of VAT ): 

Original 840 . 
Duplicate 420 . 


8 . System should be provided along with a dedicated 

wireless (IR / Bluetooth ) Thermal Printer. 


9. System should be capable of recharging during 

operation . 
10 . System should use Amperometric , Potentiometric, 

Conductimetric sensors for measurement. 


11. System should have an EMBEDDED and 

detachable BARCODE READER 


System should be capable of BLUETOOTH and 

Wi-Fi connectivity for wireless connectivity. 
13. OPERATION : AC adapter or rechargeable Li-Ion 

battery. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജില 
അ ന ് തേഷ്യോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
പോർട്ടബിൾ എബിജി മെഷീൻ ( ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ബ്ളഡ് 
അനലൈസർ) - 1 എണ്ണം- വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 195 / 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റുൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ 7 840. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 1 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 12 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 -12- 2013, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 - 12 - 2013, 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അ യ യ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 7 - 12 - 2013 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
TENDER SPECIFICATIONS FOR BLOOD GAS AND ELECTROLYTE 

& METABOLITE ANALYZER 


14 . The system should have at least 6 hours of 

standby time. 
15. System should come along with a Windows based 

Personal Digital Assistant to control the entire 
system & printer. 

TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year . 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered. 


1. Small , easy to operate and portable system capable 

of measuring pH , PC02 , Po2, Na + , K + , Ca + + , 

Glucose, Lactate , Hematocrit. 
2. All the tests blood gases / electrolytes/ glucose / 

lactate should be performed simultaneously on a 

single -use disposable cartridge. 
3. The system should be USFDA and CE certified . 
4. Sample requirement-not more than 100ul . 
5 . The system should be capable of storing 2000 

patient results . 
6 . The single - use test cartridges should be self 

contained with all the reagents , sensors & 

calibrating solutions required for running . 
7. Tests cartridges should be stored at room 

temperature without any requirement for 
refrigeration . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed ? 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


13 . 


Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Dental College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011, obtain requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance shown 
above , which is the price fixed for a form and which is 
not refundable at any circumstances. The tender forms 
are not tranferrable . Sale of tender forms will be closed at 
3 p . m . on 28 - 12 - 2013. Cheques, postage stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of forms, nor will the 
forms be sent by VPP. Duplicate tender forms, if required , 
will be issued by a cash remittance shown above, per 
copy . Tender forms will be sent, if required , by post on 
payment of an additional amount of * 50 as postage 
charge in the form of money order. Last date of receipt of 
money order is 17 - 12- 2013 at 3 p . m . 


Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers and witness whereever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list . 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications conform 

to the requirements in the tender notice . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representative 

who may present at that time. 
18. More details can be had from this office on 

working time. 


-- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 2013 - 14 
വർഷം രണ്ട് ( 2) ബ്ളൂ ടൂത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൊബൈൽ 
ജാമറും എട്ട് ( 8) എണ്ണം സിസി ടിവിയും അനുബന്ധ 
സാമഗ്രികളും നൽകുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫാറത്തിൽ 
മത്സരസ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കവറിനുപുറത്ത് “ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
17/2013 ബ്ളൂടൂത്ത്ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൊബൈൽ ജാമറും സിസി 
ടിവിയും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 
“ ദി പിൻ സിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695 011 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. 


Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
For Principal. 


TENDER NOTICES 


No. C2 /2450/2013 /DCT. 


- 1st November 2013. 


- ദർഘാസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 
30 -12-2013, 2 മണിയാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 30 - 12 - 2013 , 3. 30 മണിക്ക് 
ദർ ഘാസ് നൽകിയവരുടെയോ അ വരുടെ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 17 / 2013 . 
- ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ { 500. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 250. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Two ( 2 ) Nos. of Mobile Jammer 
with Blue Tooth and Eight (8 ) Nos. of CC TV and its 
Peripherals for Government Dental College , 
Thiruvananthapuram for the year 2013 -2014 as detailed 
below . The envelopes containing the tender should bear 
the superscription “ Tender No. 17 /2013 for the supply of 
Mobile Jammer with Blue Tooth and CC TV and its 
Peripherals ” and should be addressed to “ The Principal, 
Government Dental College , Thiruvananthapuram , 
Pin - 695 011 . 


Last date of receipt of tenders will be 30 - 12 - 2013 at 
2 p . m . Late tenders will not be accepted . Tenders will be 
opened at 3. 30 p . m . on 30 - 12 - 2013 in the presence of 
such of the tenderers or their authorized representatives 
who may be present and at that time. 

Tender No . - 17/2013 . 
Cost of tender form : 

Original X 500. 
Duplicate - } 250 . 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, പിൻ- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും നിശ്ചിത ടെണ്ടർ 
ഫാറം വാങ്ങേണ്ടതുമാ ണ് . ടെണ്ടർ ഫാറത്തിനായുള്ള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ 
ഒരു ഫാറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു 
കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിൽപ്പന 28 - 12 - 2013, 3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് 
ഫാറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫാറം വി . പി . പി . ആ യി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ പകർപ്പ് 
ഓരോന്നിന്റേയും വില മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരി 
ക്കുന്നതായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫാറം 
വേണമെന്നുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
ൽ 50 അധികം പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ 
മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ ലഭിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 17 - 12 - 2013, 3 മണിക്ക് ആയിരിക്കും. 


SCHEDULE 


17. Distributor/Supplier should produce authorization 

from the manufacturer in their official stationary. 


1. Superscripton — “ Tender No . 17 /2013 for purchase 

of Mobile Jamour with Bluetooth and CC TV and 

its Peripherals ." 
2 . Tender form can be had from — Principal, 

Government Dental College, Thiruvananthapuram , 

Pin -695 011 . 
3. To whom tenders are to be sent - Principal , 

Govrnment Dental College, Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. 


18 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conform 
to the requirements in the tender notification and 
tender schedule. 


19 . If complaints are reported the supplier should take 

back the item at their cost and risk . 


4 . The date up to which the rates to be in firm — One 

year from the date of submission of tender . 


you 


5 . The rate should be inclusive of S . T. and other 

Taxes, Duties, Levies , Insurance , Freight charges, 
Packing and forwarding charges etc . and Free 

delivery at concerned Dept./ Section /Office . 
6 . Tenders to be submitted in details with illustrated 

pamphlet (Wherever necessary ) neatly typed , 
written manuscripts should be avoided as far as 
possible . 


The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
21. The rate should be quoted in Indian currency and 

payment will be made only in Indian currency . 
22. The only jurisdiction of any dispute regarding the 

purchase will be at Thiruvananthapuram . 
23. The photocopies of the documents produced along 

with tender should be attested by a Gazetted 
Officer. 


24 . If the date scheduled for opening of tender is 

declared as holiday, tenders will be opened on the 
next working day at the same time, same place . 


7 . All offers to the tender should be accompanied 

with the formal agreement executed in * 100 Kerala 
Stamp Paper together with the required sum of 
Earnest Money Deposit (One percent of the total 
cost of articles strictly tendered which can be 
remitted by way of Crossed Demand Draft only 

favouring the following ). 
“ PRINCIPAL GOVERNMENT DENTAL COLLEGE , 

THIRUVANANTHAPURAM ” 


25. Tenders should bear the Signature/ Seal and Full 

Postal Address , Fax No ., Telephone No . and 
Mobile Phone No . of the tenderer whereever 

necessary . 
26 . Tenders will be opened in the presence of such of 

the tenderer or thier authorized representatives who 
may be present at time and they should have valid 
authorisation letter. 


8. Advance payment conditions will not be 

considered . 


9 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of refundable under any circumstances. 
10 . Sample should be produced and demonstration 

done as and when requested . 
11. For each item the upper limit of No. of Offers/Rate 

is restricted to 2 (Two ) and the 2nd Offer/Rate for 
an item must be substantiated with sufficient EMD, 
Tenders quoting more than 2 Offers/Rate for an 
item will not be considered for selection . 


12 . Soft copy of tender rate and specification in 

Microsoft Excel should be furnished along with 
original tender in the following format . 


No. C2/4567 /2013 /DCT. 

11th November 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the purchase of Books for Central Library , 
Government Dental College, Thiruvananthapuram for the 
year 2013 - 14 as detailed below . The envelopes containing 
the tender should bear the superscription " Tender 
No. 20 / 2013 for the supply of Books ” and should be 
addressed to “ The Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 ” . 

Last date of receipt of tenders will be 2 - 1 -2014 
2 p . m . Late tenders will not be accepted . The Tenders 
will be opened at 3 .30 p .m . on 2 - 1 -2014 in the presence of 
such of the tenderers or their authorized representatives, 
who may be present and at that time. 

Tender No . — 20/2013. 
Cost of tender form : 

Original 1,200 . 
Duplicate — 600 . 


13 . Brand name/Make of item should be clearly 

mentioned . 
14 . Tenders with insufficient EMD will not be 

considered for selection . 
15 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
16 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

supercription are liable to be rejected . 


SCHEDULE 


Intending tenderers may on application to the 
Principal , Government Dental College, Thiruvananthapuram, - 
Pin -695 011, obtain requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance shown 
above , which is the price fixed for a form and which is 
not refundable at any circumstances. The tender forms 
are not transferrable. Sale of tender forms will be closed 
at 3 p . m . on 1- 1-2014 . Cheques, Postage stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of forms, nor will the 
forms be sent by VPP. Duplicate Tender forms, if required , 
will be issued by a cash remittance shown above per 
copy . Tender forms will be sent if required by post on 
payment of an additional amount of * 50 as postage 
charge in the form of money order. Last date of receipt of 
money order is 21- 12- 2013 at 3 p . m . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
2013 - 14 വർഷം സെൻട്രൽ ലൈബറിയിൽ ബുക്കു ക ൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫാറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവ 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 
2 - 1- 2014, 2 മണിയാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 2 - 1- 2014, 3.30 മണിക്ക് 
ദർ ഘാസ് നൽകി യ വ രുടെയോ അ വ രുടെ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


1. Superscription : Tender No . -- 20 / 2013 for 

purchase of Books for 

Central Library. 
2 . Tender form can be : Principal, Government 
had from 

Dental College , 
Thiruvananthapuram , 

Pin - 695 011 
3 . To whom tenders are : Principal, Government 
to be sent 

Dental College , 
Thiruvananthapuram -11 , 

Pin -695 011 
4 . The date up to which the rates are to be in firm : 
One year from the date of submission of Tender . 
5. The rate should be inclusive of S . T. and other 

taxes , duties, levies, insurance , freight charges 
packing and forwarding charges etc . and free 

delivery at concerned Dept./ Section /Office . 
6 . Tenders to be submitted in details with illustrated 

pamphlet (Wherever necessary ) neatly typed , written 

manuscripts should be avoided as far as possible. 
7 . All offers to the tender should be accompanied with 

the formal agreement executed in * 100 Kerala 
Stamp Paper together with the required sum of 
Earnest Money Deposit (One percent of the total 
cost of articles strictly tendered which can be 
remitted by way of Crossed Demand Draft only 
favouring the following ). 
“ Principal Government Dental College , 

Thiruvananthapuram ” . 
8. Advance payment conditions will not be considered . 
9 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

refundable under any circumstances . 
10 . Sample should be produced and demonstration 

done as when requested . 
For each item the upper limit of No. of Offers/Rate 
is restricted to 2 ( Two) and the 2nd Offer/Rate for an 
item must be substantiated with sufficient EMD . 
Tenders quoting more than 2 Offers/Rate for an item 

will not be considered for selection . 
- 12. Soft Copy of Tender Rate and Specification in 

Microsoft Excel should be furnished along with 

original Tender in the following format. 
13. Brand Name/Make of item should be clearly 

mentioned . 
| 14, Tenders with insufficient EMD will not be 

considered for selection . 
· Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
16 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription are liable to be rejected . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 20/ 2013. 


ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 1,200. 

പകർപ്പ് - 600. 
ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ ആഗ ഹി ക്കു ന്ന വർ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, 
പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും 
നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫാറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ് . ടെണ്ടർ 
ഫാറ ത്തി നായുള്ള അ അ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം മുക ളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫാറത്തിന്റെ നിശ്ചിത 
വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ 
നൽകുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവു 
ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫാറ ത്തിന്റെ വിൽപന 1- 1 - 2014 - ന് 
3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വിലയായി 
ചെക്കുകളോ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫാറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്ക് ന്ന തില്ല . 
ദർഘാസ് ഫാറ ത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റേയും വില 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് 
ഫാറം വേണ മെ ന്നു ള്ള വർ ദർഘാസ് ഫാറ ത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി 
മണി ഓർഡർ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡർ 
ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 21 - 12 - 2013, 3 മണിവരെ 
ആയിരിക്കും. 


17. Distributor/ Supplier should produce authorization - 

from the manufacturer in their official stationery. 
18. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conform to the 
requirements in the tender notification and tender 
schedule . 


19 . If complaints are reported the supplier should take 

back the item at their cost and risk . 


Intending tenderers may on application 
to the Principal, Government Dental College , 
| Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 , obtain requisite tender 

forms on which tenders should be submitted . Application 
for the tender form should be accompanied by a cash 
remittance shown above, which is the price fixed for a 
form and which is not refundable , at any circumstances. 
The tender forms are not transferrable. Sale of tender 
forms will be closed at 3 p . m . on 2 - 1 - 2014 . Cheques, 
postage stamps etc. will not be accepted towards the cost 
of forms, nor will the forms be sent by VPP. Duplicate 
tender forms, if required , will be issued by a cash 
remittance shown above, per copy , tender forms will be 
sent, if required , by post on payment of an additional 
amount of * 50 as postage charge in the form of money 
order. Last date of receipt of money order is 21 - 12 -2013 at 
3 p . m . 


20 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


21. The rate should be quoted in Indian currency and 

payment will be made only in Indian currency. 


22. The only jurisdiction of any dispute regarding the 

purchase will be at Thiruvananthapuram . 
23. The photocopies of the documents produced along 

with tender should be attested by a Gazetted Officer. 
24. If the date scheduled for opening of tender is 

declared as a holiday, tenders will be opened on the 

next working day at the same time, same place . 
25. Tenders should bear the signature /seal and full 

postal address , Fax No. Telephone No. and Mobile 

Phone No . of the tenderer whereever necessary. 
26 . Tenders will be opened in the presence of such of 

the tenderer or their authorized representatives who 
may be present at time and they should have valid 
authorization letter. 


No . C2 / 4566/2013/DCT. 


12th November 2013 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the purchase of Journals for Central Library, 
Government Dental College, Thiruvananthapuram , for the 
year 2013- 14 as detailed below . The envelopes containing 
the tender should bear the superscription “ Tender 
No . 21 /2013 for the supply of Journals ” and should be 
addressed to “ The Principal, Government Dental College, 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011 . 

| Last date of receipt of tenders will be 3 - 1 - 2014, 
2 p . m . Late tenders will not be accepted . The tenders will 
be opened at 3 . 30 p .m . on 3 - 1 - 2014 in the presence of 
such of the tenderers or their authorized representatives, 
who may be present at that time. 


-- തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
- 2013 - 14 വർഷം സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിൽ ജേർണലുകൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവ 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 
- 3 - 1- 2014 , 2 മണിയാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 3- 1-2014 , 3.30 മണിക്ക് 
ദർ ഘാസ് നൽകി യ വ രുടെയോ അ വ രുടെ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 21/ 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ Y 1,200 . 

പകർപ്പ് ? 600 . 
ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്ന വർ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, 
പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും 
നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ്. ടെണ്ടർ 

ഫോറ ത്തി നാ യുള്ള അപേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത 
വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ 
നൽകുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാ 
വുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപന 2 -1- 2014- ന് 
3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
ചെക്കുകളോ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കു ന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റെയും വില 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് 
ഫോറം വേണ മെ ന്നു ള്ള വർ ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി 
മണിഓർഡർ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണിഓർഡർ 
ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 21- 12 - 2013 , 3 മണിവരെ 
ആയിരിക്കും. 


Tender No. - - 21/ 2013. 


Cost of tender form : 

Original X 1,200. 
Duplicate 600 . 


| ( 4) 


No. C2/3240/2013/DCT. 


20th November 2013. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of 25 ( Twenty five ) numbers of 
Phantom Heads Units required for the department of 
Conservative Dentistry & Endodontics of Government 
Dental College , Thiruvananthapuram, for the year 
2013- 14 on buy back condition of Phantom Head Units 
available in Phantom Head Laboratory attached to the 
Department of CD & E as detailed below . Interested 
tenderers may submit separate “ Technical bid ” 
in one envelop superscribing “ Tender No. 19 /2013 
Technical Bid ” and sepatarate “ Financial Bid ” in 
another cover superscribing “ Tender No. 19 /2013 
Financial Bid ” and should be addressed to “ The 
Principal, Government Dental College, Thiruvananthapuram. 
Both covers should be inserted in one cover duly sealed 
and should be addressed to “ The Principal , Government 
Dental College , Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 
superscribing “ Tender No. 19 / 2013 for the supply of 
Phantom Head Units for the department of Conservative 
Dentistry ”. 

Last date of receipt of tenders will be 6 - 1 -2014 , 
2 p . m . Late tenders will not be accepted . The Technical 
bid will be opened at 3 . 30 p . m . on 6 - 1 - 2014 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives , who may be present at that time. 


തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
2013 - 14 വർഷം കൺസർവേറ്റീവ് ഡന്റിസി ആന്റ് എൻഡോ 
ഡോൺ ഡിക്സ് സ് വകു പ്പിൽ ഫാന്റം ഹെഡ്യൂണിറ്റുകൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവ 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . താല്പര്യ 
മുള്ള ടെൻഡർമാർ ടെക്നിക്കൽ ബിഡും ഫിനാൻഷ്യൽ 
ബിഡും പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മുദ്രണം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ട താ ണ്. ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച കവറിനു 
പുറത്ത് “ ടെൻഡർ നമ്പർ 19 / 2013 - ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് എന്നും 
ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് ഉൾ ക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു പുറത്ത് 
“ ടെൻഡർ നമ്പർ 19 / 2013 - ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് എന്നും 
എഴു തി ച്ചേർക്കേ ണ്ട താ ണ്. ടെക്നിക്കൽ ബിഡിന്റെയും 
ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡിന്റെയും കവറുകൾ ഒരു കവറിലാക്കി 
കവറിനു പുറത്ത് “ ടെൻഡർ നമ്പർ 19 / 2013 കൺസർവേറ്റീവ് 
വകുപ്പിലേക്ക് ഫാന്റം ഹെഡ്യൂണിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതി 
-- നു വേണ്ടി എന്ന് രേഖ പ്പെടുത്തി “ ദി പിൻ സി പ്പാൾ 

ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം, പിൻ -695 011 
എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. 


ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 
6 - 1- 2014 , 2 മണിയാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് 6 - 1 - 2014 - ൽ 3.30 
മണിക്ക് ദർഘാസ് നൽകിയവരുടെയോ അവരുടെ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 19 / 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ { 4,400. 
പകർപ്പ് ? 2,200. 


Tender No. - 19 /2013 . 


Cost of tender form : 

Original X 4, 400. 
Duplicate — * 2 , 200. 


Intending tenderers may on application 
to the Principal, Government Dental College, 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 011, obtain requisite tender 
forms on which tenders should be submitted . Application 
for the tender form should be accompanied by a cash 
remittance shown above , which is the price fixed for a 
form and which is not refundable, at any circumstances. 
The tender forms are not transferrable . Sale of tender 
forms will be closed at 3 p . m . on 4 - 1- 2014 . Cheques , 
postage stamps etc . will not be accepted towards the cost 
of forms, nor will the forms be sent by VPP . Duplicate 
tender forms, if required , will be issued by a cash 
remittance shown above, per copy, tender forms will be 
sent, if required , by post on payment of an additional 
amount of 50 as postage charge in the form of money 
order. Last date of receipt of money order is 24 -12 -2013 
at 3 p . m . The specifications and tender schedule attached 
to the tender notice will forms part of this tender notice. 


- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ ആഗ്ര ഹി ക്കു ന്ന വർ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, 
പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ടതും 
നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ് . ടെണ്ടർ 

ഫോറ ത്തി നാ യുള്ള അപേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം മുകളിൽ 
-- സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത 
വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ 
നൽകുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാ 
വുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപന 30 - 12 - 2013 - ന് 
- 3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
ചെക്കുകളോ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ്ഓരോന്നിന്റെയും വില 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് 

ഫോറം വേണ മെ ന്നു ള്ള വർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
- വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി 
- മണിഓർഡർ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണിഓർഡർ 
- ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 24 - 12 - 2013 , 3 മണിവരെ 
ആയിരിക്കും. 


SCHEDULE 
1. Superscription Tender No. — 19 /2013. 


17. Distributor/ Supplier should produce authorization 

from the manufacturer in their official stationary . 
18 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conform to the 
requirements in the tender notice and the tender 
schedule. 


2. 


can be 


Tender form 
had from 


: Principal, Government 

Dental College, 
Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011 


3 . To whom tenders are 

to be sent 


: Principal, Government 

Dental College, 
Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011 


4 . The date up to which the rates are to be infirm : One 

year from the date of submission of tender . 
5 . The rate should be inclusive of S . T . and other 

taxes, duties, levies, insurance, freight charges 
packing and forwarding charges etc . and free 

delivery at concerned Department. 
6 . Tenders to be submitted in details with illustrated 

pamphlet (Wherever necessary ) neatly typed , written 

manuscripts should be avoided as far as possible. 
7 . All offers to the tender should be accompanied with 

the formal agreement executed in 100 Kerala Stamp 
Paper Agreement Contemplated in Annexure - 2 to 
SPM 2013 together with the required sum of Earnest 
Money Deposit (One percent of the total cost of 
articles tendered which can be remitted by way of 
Crossed Demand Draft only favouring the 
following .) “ Principal Government Dental College, 

Thiruvananthapuram ” . 
8 . Advance payment conditions will not be considered . 
9. Tender forms are neither transferable nor the cost 

refundable under any circumstances. 
10. Sample should be produced as and when requested . 
11. For each item the upper limit of No. of offers/rate is 

restricted to 2 ( two ) and the 2nd offer / rate for an 
item must be substantiated with sufficient EMD , 
Tenders quoting more than 2 offers/ rate for an item 

will not be considered for selection . 
12 . Soft Copy of tender rate and specification in 

Microsoft Excel should be furnished along with 
original tender in the following format. 
Sl. No. Item Specification Unit Rate 


19 . If complaints are reported the supplier should take 

back the item at their cost and risk . 
20. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
21. The rate should be quoted in Indian currency and 

payment will be made only in Indian currency . 
22. The only jurisdiction of any dispute regarding the 

purchase will be at Thiruvananthapuram . 
23. The photocopies of the documents produced along 

with tender should be attested by a Gazetted Officer. 
24 . If the date scheduled for opening of tender is 

declared as a holiday, tenders will be opened on the 

next working day at the same time, same place . 
25 . Tenders should bear the signature/ seal and full 

postal address , fax no ., telephone no . and mobile 

phone no . of the tenderer whereever necessary. 
26 . Tenders will be opened in the presence of such of 

the tenderer or their authorized representatives who 
may be present at that time and they should have 

valid authorisation letter. 
27. Compatability statements of specification should be 

furnished . 
28. Warranty condition should be specifically stated . 
29 . Offer of AMC/CAMC should be specifically 

mentioned . 
30. The following are the phantom head units proposed 
to be sold out by buy back condition . 

No. of items 
Sl. No. 

to be sold out 
Items 

on buy back 

condition 


13. Brand name/make of item should be clearly 

mentioned . 
14. Tenders with insufficient EMD will not be 

considered for selection . 
15 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


1 * Phantom Head Laboratory table 
2 * Working Stool 
3 Quartz Light 

Phantom Head 
5 Micromotor 30,000 rpm 
6 Micromotor Straight handpiece 
7 Micromotor Contraangle handpiece 
8 Air rotor control unit 
9 Air rotor super torque handpiece 
10 Three way syringe 
11 Ž HP Compressor 
12 Brass Jaw 


16 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription are liable to be rejected . 


31. The above units are physically available in phantom 

head laboratory attached to Department of 
Conservative Dentistry and Endodontics Department 
(Fourth floor of the Southern block of the college 
building) and can be inspected by the intending 
tenders by prior request to the Professor and Head 
Department of Conservative Dentistry Department, 
Government Dental College, Thiruvananthapuram . 

(Dr. Sam Joseph Mobile No . 9656156257) 
32. The Highest offer of buy back value of these items 

will be considered for selection . 
33. The buy back offer should be placed in financial 

bid . 


34. The successful tender should install the Phantom 

head units in the specified location of the Phantom 
head laboratory under the inspection of Professor & 
Head of the Department, Department of Conservative 
Dentistry & Endodontics. The successful tender 
should use Copertubings to convey air to the units 

from the compressors . 
35 . The successful tenderer should use braided hose to 

convey air from coppertubings to units . 
36 . The successful tenderer should use high quality 

valves to close individuals units . 
Govt. Dental College, 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Principal . 


by a cash remittance shown above, which is the price 
fixed for a form and which is not refundable , at any 
circumstances. The tender forms are not transferrable . Sale 
of tender forms will be closed at 3 p . m . on 30 - 12 - 2013 , 
cheques , postage stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the forms be sent by 
VPP . Duplicate tender forms, if required , will be issued by 
a cash remittance shown above , per copy, tender forms 
will be sent, if required , by post on payment of an 
additional amount of R 50 as postage charge in the form 
of money order. Last date of receipt of money order is 
20 -12- 2013 at 3 p. m . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
2013 - 14 വർഷം വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ വേസ്റ്റ് സെഗ്രിഗേഷൻ 
ബാഗുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മത്സരസ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കവറിനുപുറത്ത് ടെൻഡർ നമ്പർ 18 / 2013 വേസ്റ്റ് ഗ്രിഗേഷൻ 
ബാഗു കൾ എന്ന് രേഖ പ്പെടുത്തി “ ദി ( പിൻ സിപ്പാൾ 
ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോ ളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം, 
പിൻ- 695 011 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിച്ച് തരേണ്ട 
തുമാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 
31-12 - 2013 2 മണിക്കാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 31- 12 - 2013 - ൽ 3.30 മണിക്ക് 
ദർ ഘാസ് നൽകി യ വരുടെയോ അ വ രുടെ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 18/ 2013. 
അടങ്കൽ തുക ? 4.5 ലക്ഷം 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ Y 1,100. 
പകർപ്പ് - 550. 


LIMITTED TENDER NOTICES 
No. C2/ 4531/2013/DCT. - 22nd November 2013 . 

Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Waste Seggregation Bags in 
Cleaning Department of Government Dental College , 
Thiruvananthapuram, for the year 2013 - 14 as detailed 
below . The envelopes containing the tender should bear 
the superscription “ Tender No. 18 /2013 for the supply of 
Waste Seggregation Bags” and should be addressed to 
“ The Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011”. 

Last date of receipt of tenders will be 31- 12 -2013 
at 2 p . m . Late tenders will not be accepted . The tenders 
will be opened at 3.30 p .m . on 31- 12 - 2013 in the presence 
of such of the tenders or their authorized representatives, 
who may be present and at that time. 

Tender No . - 18 /2013 . 
PAC X 4. 50 lakh 
EMD - 1 % 
Cost of tender form : 

Original 1 ,100. 

Duplicate _ R 550 . 

Intending tenderers may on application 
to the Principal, Government Dental College, 
Thiruvananthapuram - 11 , Pin -695 011 , obtain requisite 
tender forms on which tenders should be submitted . 
Application for the tender form should be accompanied 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ ആഗ ഹി ക്കു ന്ന വർ 
- പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, 
പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും 
നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ് . ടെണ്ടർ 
- ഫോറ ത്തി നാ യുള്ള അപേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം മുക ളിൽ 
- സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത 
വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ 
നൽകുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാ 
വുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപന 30- 12 - 2013 - ന് 
3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
ചെക്കുകളോ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി. പി . ആയി അയയ്ക്കു ന്ന തില്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റെയും വില 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് 

ഫോറം വേണ മെ ന്നു ള്ള വർ ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി 
മണിഓർഡർ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണിഓർഡർ 
ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 20 - 12 - 2013, 3 മണിവരെ 
ആയിരിക്കും. 
Govt. Dental College , 

(Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

For Principal. 


TENDER NOTICES 


(1 ) 


(No. 51/ 2013 ) 


Last date and time of sale of tender form 
30 -12 - 2013 , 11 a. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
30 -12-2013 , 12 Noon . 

Date and time for opening of tender 
30 -12-2013, 2.30 p. m . 

- ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് ടി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ടെലിമെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെപ്പറയുന്നവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ഇനവിവരം - എക്യുപ്മെന്റ് ടേബിൾ ഡിസൈനും വിശദ 
വിവരവും ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ ? 500. 


No. C3 / 2281/ 2013/ TDMCA . 13th November 2013. 

Sealed tenders are invited for the Supply of following 
Equipments in the Department of Tele Medicine, 
Government T. D . Medical College , Alappuzha-5 . 

Name of Equipment — Connection of Cardiothoracic 
Surgery and Cathlab simultaneously to telemedicine centre 
with transmission facility along with recording (HD duel 
AV ) (Details of item required are available with tender 
form ). 
Cost of tender form : 

Original - 7 1,300 . 

Duplicate X 700. 
Last date and time of sale of tender form 
30-12 -2013, 11 a. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
30 -12- 2013, 12 Noon . 

Date and time for opening of tender 
30- 12- 2013, 2 p. m . 

- ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് ടി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ടെലിമെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെപ്പറയുന്നവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഇനവിവരം--- കണക്ഷൻഓഫ് കാർഡിയോ തൊറാസിക് 
സർജറി ആന്റ് കാത്ത്ലാബ് സമൾ ട്ടേനിയസ് ലി ടൂ 

ടെലിമെഡിസിൻ സെന്റർ വിത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫെസിലിറ്റി 
എലോംഗ് വിത്ത് റെക്കോർഡിംഗ് ( എച്ച്. ഡി . ഡവൽ 
എ . വി .) വിശദവിവരങ്ങൾ ടെണ്ടറിനൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 


പകർപ്പ് ? 300. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 30 - 12 - 2013, 11 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 30 - 12 - 2013 , 12 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 12 - 2013, 
2.30 മണി. 


Government T. D . Medical College , 
Alappuzha -5 . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No. C2/ 20189 /13 / MCTCR . 

| 16th November 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
Medical College , Thrissur as per the schedules noted 
against each tender. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ? 1,300. 

പകർപ്പ് - 700. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 -12 - 2013, 11 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയ തിയും 
സമയവും- 30 - 12 - 2013, 12 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 12 -2013 , 
2 മണി. 


| SL. 


Tender No . and 
Name of the equipment 


Name of 
Department 


- No . 


Surgery 


61 / 2013 -14/ MCTCR - Various 
items 


- 3 


- (2 ) 

[ No. 52/2013] 
No. C3/2281/2013/TDMCA. 15th November 2013. 

Sealed tenders are invited for the Supply of following 
Equipments in the Department of Tele Medicine, 
Government T. D . Medical College , Alappuzha-5 . 

Name of Equipment Equipment Table Design and 
other details are available in the Office . 
Cost of tender form : 

Original X 500 . 
Duplicate X 300 . 


62/2013-14/ MCTCR _ OT Table 0 & G 
Electric 
63/ 2013 -14/ MCTCR - Various Surgery 
items 
64/ 2013 -14/ MCTCR - Reagent Biochemistry 
65/2013 -14/ MCTCR Reagent Pathology 
66 / 2013 -14/MCTCR — Miscellaneous Various 

Department 


- 6 


Urology 


67 /2013- 14MCTCR Harmonic 
Scalpel and Vessal Sealant 
68 /2013 -14 MCTCR Chlorination 
of Plant 


Central 
workshop 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- - 19 - 12 - 2013 , 4 മണി. 


Cost of tender form : 
Original 7 1 ,050 for Sl . Nos. 1 , 3 -6 ; 3 2 , 415 

for Sl . Nos. 2 , 7 ; 3 840 for 

Sl. No. 8. 
Duplicate 7 525 for Sl. Nos. 1, 3- 6; 7 1,208 

for Sl . Nos. 2 , 7 ; 7 420 for 
Sl. No. 8 . 


- ദർഘാസ് ഫോറം വില്പന അവസാനിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 27 - 12 - 2013, 4 മണി. 


ടെണ്ട റു കൾ ലഭിക്കേണ്ട അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 28 - 12 - 2013, 1 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28- 12 - 2013, 
2. 30 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്, 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ? 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണിയോർഡർ ആയി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Govt. Medical College , 
Thrissur. 


(Sd.) 
Principal. 


Closing of tender sale by M . 0 . — 19 -12 -2013, 4 p. m . 
Closing of tender sale by cash — 27- 12 -2013, 4 p. m . 

Last date and time for receipt of sealed 
tender - 28 - 12 - 2013 , 1 p . m . 

Date and time of opening of tender 
28 -12 -2013 , 2 .30 p. m . - 

The tender forms and further details such as 
specification & General conditions, etc. can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College, 
Thrissur-680 596 . Those who wish to get the tender form 
by post should send 3 50 extra by Money Order 
towards postage for each tender. 

-- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 
നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 

61/ 2013 - 14 / എം . സി . ടി. സി.ആർ. - സർജറി 
വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ 


TENDER NOTICE 


No. G5 -4814/2013/ MCH. 

6th November 2013 . 
Competitive tenders invited in sealed covers 
Superscribing Tender No. 65- 4814 / 13 /MCH for the supply 
of Bandage Cloth - 47500 metres worth of below ? 5, 00, 000 
for the use of Medical College Hospital, Thrissur as 
detailed below . 


ഒബ്സൈറ്റിക്സ് 


62 / 2013 - 14 / എം . സി . ടി. സി .ആർ. - 
ടേബിൾ ഇലക്ട്രിക് 


ഗൈനക്കോളജി 


സർജറി. 


63/ 2013 - 14/ എം . സി . ടി. സി .ആർ. - 
വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ 


64 / 2013 - 14 / എം . സി . ടി. സി .ആർ. - ബയോകെമിസ്ട്രി 
റീ ഏജന്റ് സ് 
65/ 2013 - 14 / എം . സി. ടി . സി. ആർ. - പാത്തോളജി 
റീ ഏജന്റ് സ് 
66/ 2013 - 14 / എം . സി. ടി . സി .ആർ. വിവിധ 
വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ 

വകുപ്പുകൾ 
67 / 2013 - 14 / എം . സി. ടി . സി .ആർ. യൂറോളജി 
ഹാർമോണിക് സ്കാൽപെൽ & 
വെസ്സൽ സീലാന്റ് 
68 /2013- 14/ എം . സി . ടി . സി.ആർ. സെൻട്രൽ 

ക്ലോറിനേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില : 
ഒറിജിനൽ - കമനമ്പർ 1, 3 - 6 ഇവയ്ക്ക് ? 1, 050, 

കമനമ്പർ 2 , 7 ഇവയ് ക്ക് 3 2, 415 , 

ക്രമനമ്പർ 8 - ന് ? 840. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രമനമ്പർ 1, 3- 6 ഇവയ്ക്ക് 3 525, 

കമനമ്പർ 2 , 7 ഇവയ്ക്ക് ? 1,208, 
ക്രമനമ്പർ 8 - ന് ? 420. 


Cost of tender form : 

- Original - 1, 000 + Tax 5 %. 
Date of sale of tender form - 16-12- 2013. 

Closing date and time of sale of tender form 
16 -1- 2014, 3 p. m . 

Last date and time for receipt of tender 
22 - 1- 2014, 11 a . m . 

Date and time for opening of tender 
22 - 1 -2014, 12 Noon . 

Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the cost of tender item along with agreement in 
Kerala Stamp Paper worth * 100 . 

The undersigned reserves the right to accept/reject/ 
postpone any tender without assigning any reasons. 
Further details if any, required can be had from this office 
during office hours in working days. 

ത്യശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആ ശു പ്രതി യി ലെ 
ആവശ്യത്തിന് ഉദ്ദേശം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന 
ബാൻഡേജ് ക്ലോത്ത് - 47500 മീറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
ദർഘാസ് നമ്പർ ജി5- 4814/ 13/ എം . സി .എച്ച്. എന്ന തലക്കെട്ടോടു 
കൂടിയ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന നികുതി അടക്കം 
വില 1,000 + നികുതി 5 % ( 8 1,050). 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തുട ങ്ങു ന്ന തീയതി 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
16 - 12 - 2013 . 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 1 573. 
ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 16 - 1- 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയവും - 19 -12 - 2013 , 3 മണി. 
ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 22 - 1- 2014 , 11 മണി. 

- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 

20 - 12 - 2013 , 5 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22 - 1-2014 , 
12 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21- 12 - 2013, 

12 മണി. 
ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി ടെണ്ടറിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ? 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാരംഭ - ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
ഉടമ്പടി വെയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് 

അവസാന തീയതി- 31 - 3- 2014 . 
ഓഫീസിൽ അട ക്കാ വു ന്ന താണ്. കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ 
( പവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് 
കാരണം കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീട്ടിവെക്കു ന്ന തിനും അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ വിലാസം സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
നിരാ ക രി ക്കു ന്ന തി നു മുള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ -- ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Medical College Hospital, 
Thrissur. 


(Sd.) 
Superintendent. 


| No. S1- 9735 /2013 . 

13th November 2013. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of the following items to Medical College 
Hospital , Kozhikode . 


TENDER NOTICES 


| Sl. 


| No . 


Tender No . and 
Name of Item with 

Estimate Cost 


Cost of 
tender form 


P 


S1/9735 /2013 — Arthroscopic Radio 
Frequency Ablation System - 1 No . 
7 5 ,95,000 
S1/ 9735/ 2013 ( A ) -- Arthroscopy 
Pump - 1 No. 7 4, 75 ,000 


1 ,363 


1 , 088 


EMD 10 %. 


Superscription Tender No. should be specifically 
noted . 


- (1) 
No. S2 -9028/2013 . 

5th November 2013. 
Sealed tenders in the prescribed Proforma are invited 
for the supply of Parentral Nutrition Product - - 125 Bags 
for Surgery Department of Medical College Hospital, 
Kozhikode. 

Superscription Tender No . -- S2/ 9028 /2013 . 
EMD1 %. 
| Price of tender (in duplicate ) ST Cash only / Money 
Order - 1 573 . 

Date and time of close of sale of tender form 
19-12 -2013, 3 p. m . 

| Date and time for receipt of tender - 20 - 12 - 2013 , 
5 p . m . 

- Date and time for opening of tender - 21 -12 - 2013 , 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm 
31-3-2014. 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital , Kozhikode -8 . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് പാരന്ററൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ 
പ്രോഡക്റ്റ് - 125 ബാഗുകൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ട റു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന കവറിന് മുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്2/ 9028 / 13 എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 


Date and time of close of sale of tender forms — 
18-12 -2013 , 3 p. m . 

- Date and time for receipt of tender - 19 -12 - 2013, 
5 p . m . 

Date and time for opening of tender - 20 - 12 - 2013 , 
12 Noon . 


Date upto which rates are to be firm 
31 -3 -2014. 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent, The 
Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്ന വ സപ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 

ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ട റു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പരും 

ടെണ്ടർ 
സാധനങ്ങളുടെ വിവരവും ഫോറത്തിന്റെ 
അടങ്കൽ തുകയും 


വില 


1 


എസ്1/ 9735 /2013 - ആർതാസ്കോപ്പിക് 
റേഡിയോ അബ്ലേഷൻ സിസ്റ്റം - 

1 എണ്ണം ? 5,95,000 
2 എസ്1/9735 /2013 ( എ ) ആർത്രോസ്കോപ്പി 
- പമ്പ്- 1 എണ്ണം ? 4,75,000 


1, 363 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ്സപ്ലെ ചെയ്യു ന്ന തിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 7 58, 250. 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 

ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന കവ റിന് മുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്1/6831/2013 എന്ന്കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 1 458. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 12 - 2013, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
21- 12 - 2013, 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23 - 12 - 2013 , 
12 മണി. 


1, 088 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന ക വ റിന് മുകളിൽ നമ്പർ 
വൃക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 12 -2013 , 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
19 - 12 -2013, 5 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 - 12 - 2013, 
12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31 -3 - 2014. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31- 3 - 2014. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടു ന്ന തിനും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ വിലാസം സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


(Sd.) 
Superintendent. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
| Superintendent. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No . S1 - 6831/ 2013 . 

11th November 2013 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of Blood Collection Materials to Medical 
College Hospital, Kozhikode. 

Tender Cost 7 58 ,250. 
EMD1%. 

Superscription tender No. should be specifically 
noted - S1 / 6831 /2013 . 

- Price of tender (in duplicate ) ST Cash only/ Money 
Order 7 458. 

Date and time of close of sale of tender forms 
20-12 -2013 , 3 p. m . 

- Date and time for receipt of tender - 21- 12 - 2013 , 
5 p . m . 


Date and time for opening of tender - 23- 12 -2013 , 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm 
31- 3-2014. 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent , The 
Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 


